(ALARKO 


Giz» 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ALARKO e 
SICAK SU BOYLERLERİ 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 

ANKARA-TEL: (312) 4095200 pa il i i i i 

ANTALYA-TEL: (242) 322 00 29 ON E RI LE N BAYI SATIŞ F IYAT LISTESI Bu Liste, 14.07.2021 
İSTANBUL-TEL: (262) 648 60 00 i i i i Tarihli Liste Yerine 
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60 T U M F IYAT LARA KDV DAH | L D | R Geçer 


FİYATLAR (€) 


ÜRÜN TİPİ OZELLIKLER | 
Hacim (lt) 1 Peşin 1 Peşin 1 Peşin 
4 Taksit 6 Taksit 10 Taksit 


ÜRETİM YERİ 








09.90.001.9002 


ASB-1 100 


TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER 





09.90.001.9003 


ASB-1 160 





09.90.001.9004 


ASB-1 200 





09.90.001.9012 


ASB-1 300 





09.90.001.9006 


ASB-1 500 





09.90.001.9008 


ASB-1 800 





09.90.001.9009 


ASB-1 1000 





09.90.001.9010 


ASB-1 1500 





09.90.001.9011 


ASB-1 2000 





09.90.001.9014 


ASB-1 2500 





09.90.001.9015 





09.90.001.9020 


ASB-1 3000 


ASB-2 160 


ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLER 





09.90.001.9021 


ASB-2 200 





09.90.001.9030 


ASB-2 300 





09.90.001.9023 


ASB-2 500 





09.90.001.9025 


ASB-2 800 





09.90.001.9026 


ASB-2 1000 





09.90.001.9028 


ASB-2 1500 





09.90.001.9029 


ASB-2 2000 





09.90.001.9032 


ASB-2 2500 





09.90.001.9033 





09.90.001.9050 


ASB-2 3000 


AMB-1 160 





TEK SIRA SERPANTİNLİ MAXI BOYLERLER 





09.90.001.9051 


AMB-1 200 





09.90.001.9052 


AMB-1 300 





09.90.001.9053 


AMB-1 500 





09.90.001.9057 


AMB-1 800 





09.90.001.9054 


AMB-1 1000 





09.90.001.9058 


AMB-1 1500 





09.90.001.9055 


NOT 


AMB-1 2000 





1- Fiyatlarımız Avro/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 
2- Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir. 
3- Ürünlerin teslim yeri Alarko Carrier bayi deposudur. 


4- Ürünlerin tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranlarda fiyatlara yansıtılacaktır. 


5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

6- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır. 

7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
8- 100-600 arası ürünlerin izolasyonu sert sünger, 800-2000 arası tiplerinki yumuşak süngerdir. 800 ve 1000 tiplerinde sert 


sünger izolasyon istenirse fiyat farkı 9015'tir. 1500 ve 2000 tiplerinde sert sünger izolasyon yapılamaz. 


9- AMB 160 - 200 - 300 tiplerinde elektrikli ısıtıcı fiyata dahildir. 


TÜRKİYE 


TÜRKİYE 


TÜRKİYE 





(ALARKO 


b 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ALARKO e 
SICAK SU BOYLERLERİ 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ m 
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR Ke 


è j FIYATLAR (€) 
ÜRÜN TİPİ OZELLIKLER | 
Hacim (lt) 1 Peşin 1 Peşin 1 Peşin 
4 Taksit 6 Taksit 10 Taksit 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 
ANKARA-TEL: (312) 409 52 00 
ANTALYA-TEL: (242) 322 00 29 
İSTANBUL-TEL: (262) 648 60 00 
İZMİR-TEL : (232) 


232) 483 25 60 


ÜRETİM YERİ 








09.90.001.9045 


AMB-2 160 


ÇİFT SIRA SERPANTİNLİ MAXI BOYLERLER 





09.90.001.9046 


AMB-2 200 





09.90.001.9047 


AMB-2 300 





09.90.001.9049 





09.90.001.9060 


AMB-2 500 


AAT 100 


SICAK SU AKÜMÜLASYON TANKLARI 





09.90.001.9061 


AAT 160 





09.90.001.9062 


AAT 200 





09.90.001.9072 


AAT 300 





09.90.001.9064 


AAT 500 





09.90.001.9066 


AAT 800 





09.90.001.9067 


AAT 1000 





09.90.001.9068 


AAT 1500 





09.90.001.9069 


AAT 2000 





09.90.001.9070 


AAT 2500 





09.90.001.9071 


AAT 3000 





09.90.001.9074 


AAT 4000 





09.90.001.9075 





09.90.001.9120 


AAT 5000 


AKB 500/100 





KOMBİ BOYLERLER 





09.90.001.9121 


AKB 500/160 





09.90.001.9122 


AKB 800/160 





09.90.001.9123 


AKB 1000/160 





09.90.001.9124 


AKB 1000/200 





09.90.001.9125 


AKB 1500/200 





09.90.001.9126 


AKB 1500/350 





09.90.001.9127 


AKB 2000/200 





09.90.001.9128 


NOT 





AKB 2000/350 





TÜRKİYE 


TÜRKİYE 


TÜRKİYE 





1- Fiyatlarımız Avro/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2- Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir. 

3- Ürünlerin teslim yeri Alarko Carrier bayi deposudur. 

4- Ürünlerin tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranlarda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

6- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır. 

7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

8- 100-600 arası ürünlerin izolasyonu sert sünger, 800-2000 arası tiplerinki yumuşak süngerdir. 800 ve 1000 tiplerinde sert 
sünger izolasyon istenirse fiyat farkı 9015'tir. 1500 ve 2000 tiplerinde sert sünger izolasyon yapılamaz. 

9- AMB 160 - 200 - 300 tiplerinde elektrikli ısıtıcı fiyata dahildir. 
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09.90.001.9130 


ÜRÜN TİPİ 





AKB-S 500/100 


TEKNİK 
ÖZELLİKLER 
1 Peşin 1 Peşin 1 Peşin 


FİYATLAR (€) 


SERPANTİNLİ KOMBİ BOYLERLER 





09.90.001.9131 


AKB-S 500/160 





09.90.001.9132 


AKB-S 800/160 





09.90.001.9133 


AKB-S 1000/160 





09.90.001.9134 


AKB-S 1000/200 





09.90.001.9135 


AKB-S 1500/200 





09.90.001.9136 


AKB-S 1500/350 





09.90.001.9137 


AKB-S 2000/200 





09.90.001.9138 





09.90.001.9140 


AKB-S 2000/350 


AIDT 100 


ISIL DENGE TANKLARI 





09.90.001.9141 


AIDT 160 





09.90.001.9142 


AIDT 200 





09.90.001.9143 


AIDT 300 





09.90.001.9145 


AIDT 500 





09.90.001.9146 


AIDT 800 





09.90.001.9147 


AIDT 1000 





09.90.001.9148 





09.90.001.9150 


AIDT 1500 


SIDT 160 





ÇİFT SERPANTİNLİ ISIL DENGE TANKLARI 





09.90.001.9151 


SIDT 200 





09.90.001.9152 


SIDT 300 





09.90.001.9154 


SIDT 500 





09.90.001.9155 


SIDT 800 





09.90.001.9156 


SIDT 1000 





09.90.001.9157 


SIDT 1500 





09.90.001.9158 


NOT 





SIDT 2000 





1- Fiyatlarımız Avro/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 
2- Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir. 
3- Ürünlerin teslim yeri Alarko Carrier bayi deposudur. 


4- Ürünlerin tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranlarda fiyatlara yansıtılacaktır. 


5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

6- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır. 

7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
8- 100-600 arası ürünlerin izolasyonu sert sünger, 800-2000 arası tiplerinki yumuşak süngerdir. 800 ve 1000 tiplerinde sert 


sünger izolasyon istenirse fiyat farkı 9015'tir. 1500 ve 2000 tiplerinde sert sünger izolasyon yapılamaz. 


9- AMB 160 - 200 - 300 tiplerinde elektrikli ısıtıcı fiyata dahildir. 


ÜRETİM YERİ 





TÜRKİYE 


TÜRKİYE 


TÜRKİYE 





